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Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca pod przewodnictwem posła 
Mariusza Błaszczaka (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następu- 
jący porządek dzienny: 


— zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli o odwołanie pana Mariana Cichosza z funkcji Wiceprezesa Najwyż- 
szej Izby Kontroli. 


W posiedzeniu udział wzięli: Józef Górny dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli, Marian 
Cichosz wiceprezes NIK. 


W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Cieśluk Tadeusz, Oset Tadeusz — z sekre- 
tariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych. 


Przewodniczący poseł Mariusz Błaszczak (PiS): 
Otwieram posiedzenie Komisji. Witam państwa posłów, witam naszych gości. Stwier- 
dzam kworum. Porządek obrad został państwu dostarczony. Czy są do niego uwagi? Nie 
słyszę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. 

Pkt 1 — zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Prezesa Najwyższej Izby Kon- 
troli o odwołanie pana Mariana Cichosza z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. 
Marszałek Sejmu zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli w dniu 23 lipca 2014 r. skierowała do Komisji do Spraw Kontroli Pań- 
stwowej wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie pana Mariana Cichosza 
z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli w celu zaopiniowania. Proszę przedsta- 
wiciela Najwyższej Izby Kontroli o przedstawienie wniosku. 


Dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli Józef Górny: 

Z upoważnienia pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego proszę o pozytywne zaopinio- 
wanie wniosku o odwołanie pana Mariana Cichosza z funkcji wiceprezesa Najwyższej 
Izby Kontroli. 

W dniu 8 lipca br. pan prezes Marian Cichosz zwrócił się do pana prezesa Krzysztofa 
Kwiatkowskiego z informacją, że w związku z zamiarem objęcia funkcji konsula gene- 
ralnego w Hamburgu rezygnuje z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od tego 
czasu pan prezes Marian Cichosz ukończył niezbędne kursy, zaliczył wszystkie egzaminy, 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Łączności Polaków z Zagranicą. Dlatego zwracam się 
do Komisji o pozytywne zaopiniowanie tego wniosku. 


Przewodniczący poseł Mariusz Błaszczak (PiS): 
Czy pan prezes Cichosza chce zabrać głos? Proszę bardzo. 


Wiceprezes NIK Marian Cichosz: 
Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawa jest oczywista. Jak pan dyrektor generalny 
Józef Górny przedstawił, w marcu tego roku otrzymałem propozycję uruchomienia 
procedury związanej z powołaniem na stanowisko konsula generalnego w Hamburgu. 
Przeszedłem całą tę procedurę, trudne egzaminy. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo 
trudne są już za mną i planowane objęcie funkcji konsula w Hamburgu jest dla mnie 
spełnieniem nawet moich marzeń, ponieważ już od dawna interesowałem się Niemcami, 
ich kulturą, gospodarką, sprawami bieżącymi, ale teraz nie będę państwa tym zanudzać. 
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Proszę Wysoką Komisję o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego wniosku, ponie- 
waż przepisy ustawy o NIK mówią, że nawet w sytuacji, kiedy zainteresowana osoba 
sama rezygnuje, co się stało w moim przypadku, Sejm musi wyrazić swoją opinię. 


Przewodniczący poseł Mariusz Błaszczak (PiS): 
Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. W związku 
z tym poddaję wniosek pod głosowanie. 
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku 
o odwołanie pana Mariana Cichosza z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli? 
Stwierdzam, że Komisja po rozpatrzeniu wniosku pozytywnie go zaopiniowała, przy 7 
głosach za, braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 


Wiceprezes NIK Marian Cichosz: 
Chcę serdecznie podziękować wszystkim posłom za współpracę podczas obrad Komisji. 
Było to dla mnie ważne doświadczenie. W NIK pracuję ponad dziesięć lat, siedem lat 
byłem dyrektorem delegatury, ponad trzy lata byłem wiceprezesem. Jeszcze raz serdecz- 
nie dziękuję za różne uwagi, czasami krytyczne, ale zawsze nacechowane życzliwością. 
Postaram się, mając na uwadze już realne uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Zagra- 
nicznych, godnie reprezentować nasz kraj u naszego sąsiada w Hamburgu. 


Przewodniczący poseł Mariusz Błaszczak (PiS): 
Zyczymy panu Cichoszowi powodzenia. A teraz: „Opinia Komisji do spraw Kontroli Pań- 
stwowej dla Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
o odwołanie pana Mariana Cichosza z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli 
uchwalona na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyż- 
szej Izbie Kontroli w dniu 23 lipca 2014 r. skierowała do Komisji do Spraw Kontroli Pań- 
stwowej wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie pana Mariana Cichosza 
z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli w celu zaopiniowania. 

Komisja po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. posta- 
nowiła pozytywnie go zaopiniować”. 

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam że Komisja przyjęła tę opinię. Sprzeciwu nie sły- 
szę. Stwierdzam, że Komisja opinię przyjęła. 

Pkt 2 porządku dziennego — sprawy bieżące. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chce 
zabrać głos? Nie słyszę. 

Stwierdzam, że porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. Informuję, że proto- 
kół posiedzenia z załączonym pełnym zapisem jego przebiegu będzie do wglądu w sekre- 
tariacie Komisji w Kancelarii Sejmu. 

Dziękuję naszym gościom, jeszcze raz życzę powodzenia panu prezesowi, dziękuję 
wszystkim posłom. Zamykam posiedzenie. 
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